中 央 有 选举 委员 会 ”公告 


发 文 日 期 : 中 华 民国 107 年 10 月 24 日 
发 文字 号 : 中 选 务 字 第 1073150398 号 


主旨 : 公告 全 国 性 公民 投票 案 第 8 案 投票 日 期 、 投 票 起 ` 止 时 间 、 
编号 、 主 文 、 理 由 书 、 政 府 机 关 什 对 公民 投票 案 提 出 之 意见 
书 、 公 民 投票 权 行 使 范围 及 方式 等 事项 。 
依据 : 公民 投票 法 第 3 人 条 第 1 项 、 第 4 条、 第 8 条、 第 17 休 第 1 
项 o 
公告 事项 : 
一 、 投 票 日 期 、 起止 时 间 及 地 点 : 
(一 ) 投 票 日 期 : 中 华 民国 107 年 11 月 24 日 (星期 六 )。 
(二 ) 投 票 时 间 : 上 午 8 时 至 下 午 4 时 。 
(三 ) 投 票 地 点 : 直 埋 市、 罗 (市 ) 选举 委员 会 公告 之 各 投票 所 。 
二 、 编 纺 、 主 文 及 理由 书 : 
(一 ) 编号 : 第 8 案 。 
(二 ) 主 文 : 您 是 否 同意 确立 『 停 止 新 建 、 搞 建 任 何 燃 煤 发 电厂 
或 发 电机 组 (包括 深 澳 电 刻 挤 建 ) | 之 能 源 政策 ? 
(三 ) 理 由 这 : 
本 项 公民 投票 ， 主 要 全 对 政府 的 能 源 政策 目标 ， 预 计 
2025 年 各 项 能 源 发 电 占 比 达 到 燃气 发 电 50%、 燃 煤 发 电 
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30%、 再 生 能 源 20%。 根 据 上 述 政策 目标 ， 预 计 在 2025 年 
燃 煤 发 志 量 ,大 的 只 需要 815 估 度 到 995 侯 度 之 问 。 然 而 ， 
2016 年 台湾 的 燃 煤 发 电量 就 已 经 的 1200 信和 度 ， 已 经 中超 
过 未 来 所 需 的 燃 煤 发 志 量 ， 显 而 易 见 地 未 来 有 些 燃 煤 机 组 
及 电 康 在 未 巡 除 役 年 限 就 必须 停止 运转 。 而 在 此 背景 下 ， 
政府 膛 要 投资 增加 深 澳 燃 煤 电 认 更 新 扩建 计 童 ， 显 然 与 政 
府 2025 年 的 能 源 政策 目标 东道 而 驰 ， 困 此 提出 【停止 新 
建 、 扩 建 任何 燃 煤 发 志 刻 或 发 电机 组 (包括 深 澳 电 厂 扩 
建 ) 能 源 政策 的 建议 。 

三 、 政 府 机 关 人 针对 公民 投票 案 提 出 之 意见 书 : 
行政 院 意见 书 

(一 ) 因应 未 来 电力 供需 不 确定 性 ， 为 确保 电力 供应 稳定 ， 燃 煤 
发 志 维 持 一 定 比 例 确 有 其 必要 
1. 确保 电力 供应 稳定 ， 维 持 能 源 多 元 化 ， 燃 煤 发 电 需 维持 一 
定 比 例 
能 源 供应 属 衍 生性 需求 ， 须 随时 满足 民生 及 工商 产业 需 
求 ， 尤 其 电力 无 法 大 量 储存 ， 且 我 国 为 独立 电网 ， 电 力 短 
缺 时 扰 法 有 外 援 。 而 『 电 业 法 ) 明确 规范 114 年 过 成 非 核 
家 园 目 标 下 ,我 国电 力 来 源 选择 仅 剩 再 生 能 源 与 火力 发 电 
( 含 烽 煤 及 燃气 )， 爱 为 发 展 能 源 多 元 化 分 散 风险 、 兼 颜 电 
力 稳定 供应 、 降 低空 污 及 减少 排 碳 ， 我 国 能 源 转 型 政策 规 
划 114 年 发 电 配 比 目 标 ， 再 生 能 源 将 大 幅 提高 至 20%， 音 
搭配 低 碳 燃气 提高 至 50% 及 燃 煤 降低 至 30% 作 为 努力 目 
标 。 其 中 淆 煤 发 电 为 重要 基 载 电力 ， 维 持 一 定 发 电 比 例 砍 
有 其 必要 性 。 
2. 考 量 未 来 电力 供需 不 确定 性 ， 志 力 相关 基础 建设 仍 应 保留 
确保 电力 稳定 供应 的 弹性 
因应 重大 投资 案 志 力 需 求 ， 政 府 已 妥善 评估 电力 需求 成 长 


趋势 ， 站 规划 低 碳 能 源 发 展 路 径 。 改 考量 国内 外 政 经 能 源 
情势 之 变化 及 全 球 气候 变 过 气候 县 常 之 影响 ， 未 来 尖峰 志 
力 供 需 影响 因素 众多 ， 仍 有 其 不 确定 性 ' 而 传统 坊 稳 定之 
电力 相关 基础 建设 须 多 年 投入 ， 若 未 来 电力 供需 失衡 ， 纪 
补 电 力 缺 口 将 组 不 济 急 ， 受 仍 应 保留 国家 确保 电力 稳定 供 
应 的 弹性 。 
(二 ) 为 改善 火力 电感 空 污 ,政府 已 积极 推动 能 源 转 型 及 建构 滨 
. 提高 低 砚 、 低 排放 之 天 然 气 发 志 比 重 ， 间 降低 燃 煤 发 电 占 
比 
火力 发 电 中 奖 氛 发 志 较 燃 煤 乱 论 排 碳 或 空 污 都 要 低 ， 政 府 
规划 在 相关 能 源 设 施 配 套 完 成 的 前 提 下 ， 低 碳 燃 所 发 电 占 
比 可 由 106 年 34. 6% 提 高 到 50%、 燃 煤 发 电 占 比 由 106 年 
46. 6% 逐 步 降 低 至 30%。 
2. 推动 燃 煤 电 广 机 组 状 艾 换 新 探 超 超 临 界 高 效率 机 组 将 更 
有 助 空 污 改 善 
(1) 政 府 已 要 求 新 设 或 握 建 须 探 最 住 可 行 技术 ， 如 燃 煤 电 详 
探 超 超 临 界 高 效率 机 组 ， 效 率 可 连 45%, 既 有 平均 效率 仅 
38% 。 
(2) 以 林口 电厂 为 例 ， 营 机 组 每 度 电 的 用 煤 0.434 公斤 ， 而 
新 机 组 仅 需 0.366 公斤 ， 温 室 氛 位 排放 量 也 从 每 度 电 
0. 975 公斤 降 至 .0. 789 公斤 ， 沽 幅 的 20%， 将 有 效 旗 低空 
污 及 碳 排 放 。 
(三 ) 政府 已 具体 规划 各 项 火力 电厂 空 污 改善 方案 可 有 效 降 低 
空 污 
1. 短期 透 过 设 立 线 上 空 污 排放 监测 系统 ; 
可 确保 符合 环保 标准 ; 另 当 区 域 空气 品质 最 重 恶 化 了 时， 在 
不 影响 电力 稳定 供应 前 提 下 ， 进 行 燃 煤 发 电 降 载 ， 以 降低 
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污染 排放 。 

2. 长 期 推动 发 党 厂 空 污 防 制 设备 效能 提升 : 

(1) 台 电 公 司 预 估 投 入 477 估 元 ， 推 动 包含 大 潭 、 台 中 、 愉 
过 、 大 林 及 南部 等 电厂 之 空 污 改善 计 苗 、 台 中 电厂 与 建 
室内 煤 全 ， 及 改 燃 吉 低 确 份 燃 料 油 等 计 绰 ， 巴 估 114 年 
可 较 106 年 齐 减 NOx 8, 192 顺 、SOx 2, 503 喷 、PM 151 
公 顺 。 

(2) 透 过 空 污 防 制 设备 改善 及 机 组 持续 大 昔 换 新 ， 预 计 台 地 
公司 火力 机 组 114 年 空 污 排放 量 将 较 106 年 减少 85% 。 

(四 ) 政府 已 宣布 停止 兴建 深 澳 电 刻 ， 朝 减 煤 政 策 方向 努力 

1. 原 规划 深 澳 电厂 更 新 计 豆 是 为 确保 全 国电 力 供应 稳定 及 
改善 区 域 电力 供需 平衡 的 重要 计生 

(1) 允 去 5 年 北部 平均 发 志 缺 口 约 134 亿 度 ， 而 深 澳 电厂 2 
部 机 组 (合计 120 万 下 )114、115 年 商 转 后 ， 年 发 电量 约 
79 亿 和 入， 尖 区 域 之 电力 均衡 及 能 源 使 用 公平 性 有 其 重要 
性 o 

(2) 深 澳 电 厂 2 部 机 组 可 贡献 2. 8% 人 备用 容量 率 ， 全 国 笠 用 容 
量 率 可 维持 159%6 以 上 ， 让 全 国 供电 系统 更 稳定 。 

2. 政府 在 第 三 接收 站 通过 环评 可 顺利 贷 建 下 ,重新 诅 点 天 然 
气 供 应 尔 裕 ， 评 估 以 燃气 机 组 为 主要 替代 ， 决 定 停止 兴建 
深 澳 电 证 
考量 民众 对 从 深 澳 燃 煤 发 电 仍 有 不 同意 见 ， 在 107 年 10 
月 8 日 观 塘 第 三 接收 站 通过 环评 可 顺利 兴建 下 ， 经济 部 评 
估 第 三 接收 站 尚 有 余力 供应 128 黄 死 机 组 使 用 ,台电 公司 
及 IPP 也 有 能 力 增设 机 组， 作为 深 澳 电 刻 之 蔡 代 方案 ， 故 
决定 停 建 深 澳 电厂 。 

(五 ) 结语 | 
政府 整 朵 能 源 转型 规划 以 低 碳 转 型 为 目标 ,积极 推动 再 生 
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能 源 设 置 、 加 速 天 然 气 发 电 使 用 、 逐 年 降低 燃 煤 发 电 占 
比 ， 将 可 兼顾 国家 能 源 安全 、 电 力 供 应 、 空 污 改 善 及 排 碳 
降低 。 人 针对 各 界 关切 深 省 燃 煤 电厂 空 污 说 题 ， 在 第 三 接收 
站 可 充 份 供应 所 项 天 然 气 下 ， 将 以 燃气 机 组 为 主要 替代 。 
可 本 公投 案 诉求 停止 几 建 深 澳 燃 煤 电 刻 ,与 目前 政府 政策 
方向 一 致 ， 扰 须 再 进行 公投 。 

四 、 公 民 投 票 检 行使 范围 及 方式 : 中 华 民 国有 投票 权 人 以 普通 、 

平等 、 直 接 及 扰 记 名 投票 之 方法 行 之 。 


i 起 陈 英 分 


